Albrecht. 


CE Konformitätserklärung/ Declaration of Conformity 


Hiermit wird erklärt, daß unser Produkt / herewith we declare that our product 


Empfangsgerät für Funkdienste (Scanner) AE 77 H 


den folgenden europäischen Normen entspricht: / is in conformity to following 
European Standards 


EU-Richtlinien / EU directives 73/ 23/ EEC (LVD); 89/ 336 EEC (EMC) and 99/5/EEC (R&TTE) 
EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 301 489-15 (EMC) 
EN 300 086-2 (PMR Radio) 
EN 301 783-2 (Amateur Radio) 
EN 60 950 (Electrical Safety) 


Lütjensee, 01. 07. 2004 Poealeg 


(Unterschrift/ signature) 


Wolfgang Schnorrenberg 


ALAN Electronics GmbH 


